NEC 


LaVie Light を 
ご購入いただいたお客様へ 



.アルをお読みになる前に、必ずこの冊子をご覧ください 


本冊子では、お客様にご購入いただいた製品の仕様やを意事項について説明していま 
す。 

本冊子 L ソ外のマニュアルには、ご購入いただいた製品 L ソ外の情報ち記載されています 
ので、あ日かじめ本冊子でご確認ください。 


添付マニュアルとの記載の違いについて . 3 

再セットアップ時のを意 . 10 


LaV/ieCI/ghtJ 


















































このマニュアルで使用しているソフトウエア名などの正式名称 
( 本文中の表記）（正式名称） 




Windows 、 
Windows 7 

Windows® 7 Starter 

Windows® 7 Home Premium 

Windows® 7 Prof 白 ssional 

Office Psrson 曰 I 
2007 

Microsoft® Office Personal 2007 

《 Microsoft 频 Office 2007 Service Pack 2 をインストール済み 

Office Psrson 曰 I 
2010 

Microsoft® Office Personal 2010 

Office Home 
& Business 
2010 

Microsoft 風 Office Home and Business 2010 

Word 2010 

Microsoft® Office Word 2010 

Outlook 2010 

Microsoft-' Office Outlook® 2010 

Windows Live 
メール 

Windows Live™ メール 

Office IME 2010 

Microsoft 晒 Office IME 2010 

Microsoft IME 

Microsoft 蹈 IME 


◎ NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 2010 

日本電気株式会社、 NEC パーソナルプ□ダクツ株式会社の許可なく複製•改変などを巧ラことはできません。 


Microsoft 、 Windows, Internet Explorer 、 Exce し Office □ ゴ、 OneNote 、 Outlook、Windows Live 、 
PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation および / またはその関連会社の商標でず。 

インテル、 Intel 、 Pentium 、 Celeron、Intel Core はアメリカ含衆国およびその他の国における Intel Corporation ま 
たはその子会社の商標または登録商標でず。 

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 







r 添が 7 ニユアルとの記載の違いについて 


モデル構ぶ表 


本製品のモデル構成表は次のとおりでず。 

本製品の型番は、『セツトアップマニュアル』の r 型番と製造番号の確認」をご覧になり確認してください。 
本製品のほかのマニュアルなどでは型名 • 型番を下記のとおり読み替えてご覧ください。 


マニュアル等での表記 

本製品の型を ( 型番） 

表記の区分 

0S 

添付ソフ ^ 

BL 已 30/AS 阻 
(PC- 目 L 己 30AS 曰四 ※1 

巨 L 己巳 0/ 巨 S6D 
(PC-B し已已 0BS 曰仁 ！）※1 

Windows 7 Home Premium モ : rj レ 

Office Personal 吕 010 モデル※吕 

BL3 已 0/A 叫色 □ 

(PC- 目 L3 己 0AW 曰口)※！ 

巨 L3 己 0/ 巨 W 巨 □ 

(PC-BI_3 已 OBW 曰 □ 〇 ※1 

Windows 7 Starter モデル 

Office Personal 2010 

2 年間ライセンス版搭載モデル ※ 3 


: 本体の色によって □ の中に異なる英数字び入ります。 

※ 吕 : Microsoft® Office Personal 2010 通常版が添付されているモデルのことです。 
《 3:Microsoft® Office Personal 2010 2 年間ライセンス版が搭載されているモデルのことです。 


シリーズ名 

カラー 

型名 ( 型番） 

LaVie Light 

アー パンメタルシル パー 

BL 已已 0/BS 巨 S (P 巳 - Bl 巳已〇巨 S6S) 

フラットホワイト 

BL3 已 O/BWeW (PC-BL3 已 OBW 色 W) 

バール ブラック 

BL 巳巳 0/BS 巨 B (P 巳 - 巨 L 已已 0BS 巨 B) 
BL350/BW6B (PC-BL3 已〇巨 W 色 B) 

シャインレッド 

BL550/BS6R (PC- 巨 L 已已 0BS 巨 R) 

BL3 已 O/BWGR (PC- 巨 L3 已〇 BW 色 R) 

フレッシュライム 

BL 巳巳 0/BS 巨 G (PC-BL 巳巳 0 巨 S 日 G) 
BL350/BW6G (PC-BL350BW6G) 


添付品について 


本製品では添付品が一部変更されていまず。『セットアップマニュアル』の r 添付品の確認」をご覧になる際に 
は、次にをす添付品の変更がありまずので、ご注意ください。 

•追加された添付品 

□LaVie Li 呂 ht をご購入いただいたお客様へ ( この冊子） 

□Microsoft® Office Personal 2010/ くツクージ （ BL 已百 0/ 己 S6S 、 BL 己曰 0/BS6 己、 BL 曰已 0/ 巨 S 白 R 、 
BL 曰已 0/ 己 S6G のみ） 

□Microsoft® Office Personal 201 日 2 年間ライセンス版ノてッケージ （ BL3 百 0/ 己 W6\A/ 、 BL3 已日 / 
巨 W6 巨、 BL3 曰 O/BW 巨 R 、 巨 L3 已 0/ 己 W 色 G® み） 

♦削除された添付品 (BL 350 /BVV6 抓、 BL350/BW6B、BL350/BW6R. BL350/BW6G 
のみ） 

□Microsoft® Office Personal 2007 2 年間ライセンス版 
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ごほ用時の注意 


• Microsoft * Office Personal 2010について 

『セットアップマニュアル』- r ご使用時のま意」- rMicrosoft ® Office Personal 2007について」を巧のよう 
に読み替えてご覧ください。 

『セットアップマニュアル』の記載 

Microsoft ® Office Personal 2007 

類をの記載 

Microsoft ® Office Personal 2010 

『セットアップマニュアル』の記載 

巳 L 3 已 0/ AW 6 W 、 己 L 3 巳 0/ AW 巨己、曰 L 3 已 0/ AW 6 R 、 己 L 3 已〇 / AW 色 G 

類をの記載 

己 L 3 已 0/ BW 6 W 、 己 L 3 已0/己 W 白己、 BL 3 已 0/ BVV 己 R 、 己 L 3 已0/巳 W 色 G 


再セットアップについて 


『セットアップマニュアル』- r 再セットアップについて」- r 再セットアップを始める」- r 再セットアップ作業の 
流れ」および『ユーザーズマニュアル』の PART 3 「再セットアップ」の r 再セットアップずる （ C ドライブのみ)」 
に記載されている、再セットアップ作業の項目について、次のよラに読み替えてご覧ください。 

1. 必要なちのを準備する 

2. バックアップを取ったデータを確認する 

3. インターネットの設定を控える 

4. ユーザー名を控える 

已 . BIOS (バイオス)の設定を初期値に戻す:初期値を変更している場合のみ 
目.市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を取り外ず 

7. システムを再セットアップずる(約3日分〜1時間※） 

※再セットアップ方法によっては1時間3日分程度かかることがあります。 

8. Windows の設定をする(約30分〜1時間） 

9. Office Personal 201日を再セットアップする(約1日分〜20分） 

10. 市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を取り付けて設定しなおず 

11. 市販のソフトをインス!-ールしなおす 

12. バックアップを取ったデータを復元する 

13. インターネット接続の設定などをやりなおす 

14. Windows やウイルス対策ソフトなどを最新のが態にする 

〇チェック ク本製品を再セットアップする際は、すべての項目について作業をおこなってください。 

その他、『ユーザーズマニュアル』の PART 3 「再セットアップ」の r 再セットアップずる （ C ドライブのみ)」に 
記載されている 「Office Personal 2日07 」、 [Office Personal 2007 2年間ライセンス版」または 「Office 
2日日7」の再セットアップに関する記載については、ずべて 「Microsoft Office 2日1日」に読み替えてご覧くだ 
さい。また再セツトアップの手順については、本マニュアルの「再セツトアップ時の注意」をご覧ください。 
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修理受付窓口の受付時巧を更について 


『セットアップマニュアル』の r サービス&ヴポートのご案内」の 「 NEC のヴポート窓□に電話する」に記載されて 
いる NEC ヴポート窓 □(] 21コンタクトセンター)の修理受付時間は、2日10年9月1曰か5変更になりまず。 

『セットアップマニュアル』の記載 

♦修理受付 

受付時間: 7:0日〜23:0日(年中無休） 

おちをの記載 

♦修理受付 

受付時間: 7:00〜23:0日(年中無休 ) K 

《2010年白月1曰よ0、121コンタクトセンターの値理受付時間が白:00〜21:00にを更になります。 


よく巧うボタンなど 


参 r ワンタッチスタートボタン J について 

『ユーザーズマニュアル』 PART 1 の「よく使うボタンなど」のワンタッチスタートボタンについての記載を巧 
のよ5に読み替えてご覧ください。 

『ユーザーズマニュアル』の記載 

Office Personal 2007 2年間ライセンス版搭載モデル 


類をの記載 

Office Personal 2010モデルまたは Office Personal 2010 2年間ライセンス版搭載モデル 


電子メールの設定手順について 


本製品では、添付されているソフトが一部マニュアルに記載のあるソフトと異なりまず。そのため、『ユーザーズ 
マニュアル』 PART 1 の「メールソフトを設定する」をご覧になる際には、次の手順に読み替えてご覧ください。 

をちをの記載 


ここでは 、 「Outlook 2010」を使ったメール設定を説明しまず。また 、 「Office Personal 201日」または 
「Office Home S Business 2 日 1 0」のことを 「Microsoft Office 2010」と呼んでいまず。 

〇チェック ク . Outlook のセットアップ、インストールについての不明,ちはマイクロソフト株式会社にお 
問い合わせください。お問い合わせ先についてはお r サポートナビゲーター」-りまいこな 
す」-「ソフトー覧」の各ソフトの項目からご覧ください。 

-巧用する機器やプロバイダによっては、ここでの説明とは異なる設定が虫、要になることが 
あります。プロバイダの資料やホームぺージに設定例などが記載されている場合は、そち 
らもあわせてご覧になり、設定することをおすすめします。 


添付マニュアルとの記載の違いについて 5 


• 設定にが要なをの 

メールの設定には、次のちのが必要です。 

-プ□バイタ‘か!5入手した賃料 

プ□バイダの会員証など、メールで使用するユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。ま 
た、プ□バイダか5入手したメール設定用マニュアルなどがある場合、そのマニュアルにしたがって設定を 
おこなって < ださし、。 

• メールの設定をずる 

1 「スタート」 - r ずべてのプ□グラム」をクリックして、リストか SrMicrosoft 
Office」-[Microsoft Outlook 2010」をクリックずる 

はじめて 「Microsoft Office 201日」を起動した場合には、「プ□ダクトキーの入力」が 
表巧されまず。 



り子で、ル'! -プロダクトキーは、添付の 「 Mic の soft Office 2010」パッケージの中の、 DVD - ROM ケース 
に記載されています。 

. メールソフトとして 「Windows Live メール」を巧うこともできます。 

立 

Windows Live メールについて 

一解 r ヴポートナビゲーター」-「使いこなず」-「ソフ I 賣」 -「Windows Live (ウィンドウズラ 
イブ)メール」 

2 プ□ダクトキーを入力ずる 

プ□ダクトキーを入力しおわるとキーの確認びおこなわれまず。 

3 r 続巧」をクリックずる 

4 画面の内容を確認し、 IT マイク□ソフトソフトウェアライセンスを項」に同意し 
まず」の]をクリックして图にし、 r 続行」をクリックずる 

画面ちのスク□-ルバーを上下に動かすことで、表示されていない文章を読むことができ 
ます。 

5 「閉じる」をクリックずる 

「 Microso 行 Outlook 吕010スタートアップ」び開始されます。 

6 r; 夕へ」をクリックずる 

7 r 次へ」をクリックずる 
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自動アカウント設定のための情報を入力ずる 


巧しいアカウントの坦加 


白カウシトた9トア9ブ 

じか0をヴわウずる i:、 夕ールサーバーにお括して、アカウントを自がうじ詰ミします。 


命電子*ール ' WiO ント(が 


る肺公 

[| I 


厂 

K EIji Yasuda 



巧子ィ-ルアドレスの： 

I 1 


刚: ei| 度 eontosocoot 



似ワ -KE): 

JO ワ-防)巧おのの 

1 ~ 1 


1 1 

か 




〇自分の名前を入力しまず。日本語、アルファ 
べット、どち曰でもかまいません。 

©ご和用の電子メールアドレスを入力します。 


包プ□バイダの会員訝などを見て、メールパス 
ワードとして記載されているちのを入力しま 
す。確認のため、パスワードを再入力します。 


立 

サーバーの自動アカウント設定に失敗した場合は手順8の画面下にある r 自分で電子メールやその 
他のサービスを使うための設定をする(手動設定)」をク U ックして4にし、「巧へ」をク U ックしま 
す。巧に惭しいアカウントの追加」の画面で r インターネット電子;ール」ををにして r 巧へ」をク 
IJ ックしまず。表おされた画面に情報を入力し，画面の説明を読んで設定しまず。 

9 設定が終わった sr 次へ」をクリックずる 

〇チェッククサーバーの自動アカウント設定に失敗したときは、もう一度設ま内容を確認し、「巧へ」をク 
リックしてください。 

ブ〇 r 完了」をクリックずる 



り于で、ル'! -「完了」をクリックすると、「ユーザーをの指を」画面、プライバシーオプションを設定する 

画面や Microsoft Update を利用するための登録画面などが表示されます。説明をよく読ん 
で、画面の指示にしたがって進めてください。 

-メールの使い方について詳しくは 、 Outlook 2010のヘルプをご覧ください。 


添付マニュアルとの記載の違いについて 











































次の画面が表示されれば完了です。 



デスクトツプ画面のデザインについて 


本製品では、デスクトップ画面のデザインが一部マニュアルに記載のあるデザインと異なります。 
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仕様-貴 


該当ずる機種をご購入いただいたかたは、本体の仕様がマニュアルに記載のある製品と異なっていまず。そのた 
め、『セッ ト アップマニュアル』の r 仕様一覧」にある表の項目を次のよラに読み曾えてください。 

•『セツトアップマニュアル』の記載 


BL 530/ AS 6 S 、 BL 呂 30/ AS 6 B 、 BL 呂 30/ AS 6 R 、 BL 530/ AS 6 G 、 
BL 350/ AW 6 W 、 BL 350/ AW 6 B 、 BL 350/ AW 6 R 、 BL 350/ AW 6 G 



BL 己 30/AS6S 

BL3 己 0/AW6W 

型を 

巨 L 已 30/AS 日巨 

BL3 已 O/AW 巨 B 

巨 L 已 30/AS 己 R 

BL3 已 O/AW 巨 R 


巨 L 已 30/AS 己 G 

BL3 已 O/AW 扫 G 

型番 

PC-BL530AS6S 

PC-BL3 已 OAW 色 W 


PC- 日 L 已 30AS 己 B 

P 巳- BL3 已 OAW 巨 B 


PC- 日 L 已30 AS 己 R 

P 巳- BL3 已 OAW 巨 R 


PC-BL530AS6G 

PC-BL3 已 OAW 色 G 

CPU 

インテル®^ Atom™ プ□セツヴー N 470(拡張版 Intel SpeedStep® テクノ□ジー搭載※4)《3 

省エネ法に基づくエ 
ネルギー消費効率 
《3白 

1 区分0.00078 (AA) 

1 区分0.00070 (AA) 

主なソフトウェア 

- 

Microsoft Office Personal 2007 2年間ライセンス版※40 


《3:インテル®バーチヤライゼーシ ヨン •テクノ □ジーには対応していません。 

《4:電源の種類(パッテリ、 AC 電源)やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。 

日：エネルギーミ肖費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したちのです。吕007 
年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率100%切上200%未お、 AA は達成率200%な上已日0%末満、 AAA 
は達成率已〇日％む上を示します。 

《40: Microsoft® Office 2007 Service Pack 吕をインストール済み。マニュアル添付。初回のライセンス認証完了か 5 吕年間ご使用いただけ 
まず。吕年間が経過した後は、機能制限モードとなりまず。 

• 変更をの記載 

B し呂呂 0/ BS 6 S 、 B し呂呂 0/ BS 6 B 、 B し呂呂 0/ BS 6 R 、 B し呂呂 0/ BS 6 G 、 B し3呂 0/ BW 6 VV 、 
BL 350/ BVV 6 B 、 BL 3 呂 0/ BVV 6 R 、 BL 350/ BW 6 G 



B し已已 0/BS6S 

B し3己 0/B\A/6W 

型を 

巨し已已 0/BS 己巨 

BL3 已 O/BW 白 B 

巨し已已 0/BS 己 R 

BL3 已 O/BW 白 R 


巨 L 已已0/巨 S 日 G 

B し3已 O/BW 巨 G 

型番 

PC- 巨し已己 0BS 己 S 

PC-BL350BW6W 


PC-B し已己 0BS 己 B 

PC-BL350BW6B 


PC- 巨し己已 0BS 巨 R 

PC-BI_3 已 OBW 色 R 


PC- 巨 L 己已 0BS 巨 G 

PC-BL3 已 OBW 色 G 

CPU 

インテル® Atom™ プ□セツヴー N 47〇※3 

省エネ法に基づくエ 

カタ□グ、121 ware.com に掲載されている仕様一覧情報をご覧ください。 

ネルギー消費効率 



主なソフトウェア 

Microsoft® Office Personal 吕01〇※42 

Microsoft^ Office Personal 2010 2年間ライセンス版※4吕※40 


《3:インテル®バーチヤライゼーシ ヨン •テクノ □ジーには対応していません。 

《40:召]回のライセンス認証完了か日吕年間ご使巧いただけます。吕年間が経過した後は、機能制限モードとなります。 
《4吕；本製品はマニュアルを添付しております。 
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巧セツトアップ時の注意 


王 J 

ここでは、「日げ ice Personal 2日1日」または 「Office Home & Business 2日1日」を 「Microsoft 
Office 2日1日」と呼んでいまず。 


rMicrosoft Office 201 OJ について 


本聲品では、再セットアップをしたと走に 「 MicrasD け Office 2010」を追加するちまは一部マニュアルに記 
載のある手順と異なりまず。『ユーザーズマニュアル J PART 3 の「9. Office Personal 2007を再セットアッ 
プずるの ffice Personal 2007 2年間ライセンス版搭載モデルのみ)」に記載されている手順を巧のように読 
み替えてご覧ください。 

巧子で)。!! - 「Microsoft Office 2010」の再セットアップには、別売の外付け DVD / CD ドライブ ( PC - AC - 

DU 005 C ) が必要です。あらかじめ、バソコン本体に外がけ DVD / CD ドライブ ( PC - AC - 
DU 005 C ) を取りがけておいてください。 

-手順のを中で「ューザーアカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操 
作してください。 

7 インス!'―ル DVD - ROM をセットずる 
2 「自動再生」が表示された SKETUREXE の実巧」をクリック 

「自動再生」が表示されない場合は、「スタート」-「コンピューター」をク U ックし、 
DVD / CD ドライブのアイコンをダブルク U ックして、手順3に進んでください。 

3 プ□ダクトキーを入力して、 r 続巧」をクリック 

プ□ダクトキーは、添付の 「Microsoft Office 2010」バッケージの中の、 DVD - ROM ケー 
スに記載されていまず。 

4 「マイク□ソフトソフトウェアライセンス条項をお読みください」び表示された 
場合、ライセンス条項にご同意いただければ、 IT マイク□ソフトソフトウェアラ 
イセンスを項」に同意しまず」にチェックを付け、 r 続巧」をクリック 

5 「ユーザー設定」をクリック 

6 rOffice 巧有機能」横の西をクリックして 「Microsoft Office IME (日本語)」横 
の,をクリックし、 r インス I '―ルしない」をクリック 

7 r 今ずぐインストール」をクリック 

インス I 'ールが始まりまず。 

公正常にインス I ルされた旨のメッセージび表示された閉じる」をクリック 

インス I ル DVD - ROM を DVD / CD ドライブか!5取り出してください。 

り子で]り!! インストールが終了したら、'必ず Microsoft Update を実巧し、最新の状態にしてくださ 
し 、。 Microsoft Update について詳しくは、睽けポートナビゲーター」-「安'こ、安全に使う」- 
「 Windows を更新する」をご覧くださし、。 


これでインストールは終了です。 
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Microsoft Office IME 2010 にごいて 

Microsoft Office IME 2010 を間違ってインス I ルした場合、ヴポート対象外となりまず。总 
下の手順で Windows 標準の Microsoft IME に切り換えてください。 

1 .IME のツー ルバーをもクリックし、「設定」をクリック 

2. r 全般」タブの r 追加」をクリック 

3. 「日本語（日本)」- r キーボード 」- 「Microsoft IME 」 をチェック 

4. rOK 」 をクリック 

己.「全般」タブの r 既定の言語」で 、 「Microsoft IME 」 に変更 

日.「全般」タブの「インス I -- ルされているヴービス」で 、 「Microsoft Office IME 201日」を選択 
して r 削除」をクリック 
7. 「日 K 」 をクリック 

• 巧セットアップを 、 Microsoft Office 2010を最初に使用ずるとき 

Outlook 2日1日や Word 2日10などのソフトを最初に使用するときは、ライセンス認証に関する画 
面が表示されまず。表示された内容をよく読んで、画面の指示にしたがって操作を進めてください。 


再セットアップ時のま意 11 
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